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Voorgesteld 7 juli 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening dat de geluidsoverlast van de JSF tot een minimum beperkt 
dient te worden; 

constaterende dat er momenteel geen normering is rond de piekbelasting, 
terwijl dit wel een nadrukkelijk verzoek is van de omwonenden; 

verzoekt de regering, in overleg met de stuurgroep te onderzoeken welke 
piekbelasting nog acceptabel is en aanbevelingen te doen voor een 
normering ervan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Jasper van Dijk 
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